+ 
ADAM BREITENWALD 


b. obywatel ziemski, 


urodzony w roku 1844, opatrzony św. Sakramentami, zmarł we Środę dnia 17 Lipca 
1901 r. w Mieroszowie, Królestwie polskiem. 


Pogrzeb odbędzie się w Mieroszowie w Sobotę dnia 20-go Lipca b. r. 


Nabożeństwo żałobne 


odbędzie się w Sobotę dnia 27-go Lipca 1901:r. o godzinie 9-tej rano w kościele 
OO. Kapucynów w Krakowie, na które rodzina zmarłego pobożną Publiczność 
zaprasza. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


